電モ雜省アップデートの手が 


アップデートに失敗した場合〉> 


1 . 電子舌辛書に AC アダプターを接続して〈ださい。 

X電子辞書のアップデートは、 AC アダプターを接続して実行してください。 


2. [ライブラリー]キーを押し、「本休メモリー」を選びます。 

X microSD メモリーカード (PW-AC890/GC590 の場合)、または、 SD メモリーカード (PW-TC980) 
を使用される場合は、「力ード」を選びます。 

Oil 降、 「microSD メモリーカード」、 「SD メモリーカード」は、「メモリーカード」と記載します。） 
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「アプリ」を選び、[検索/決定]キーを押して〈ださい。 

Xレ: i 下は、電子辞書アップデートツールを本体メモリーに転送した場合の画面例です。 
メモリーカードに転送した場合は表示内容が少し異なります。 





















リストから「[漢検ドリル]電子辞書アップデートツール for PW - GC 590/ AC 890」 を選び、 
[検索/決定]キーを押して〈ださい。 

アップデートの確認画面が表示されます。 



リストから「[漢検ドリル]電子辞書アップデートツール for PW - TC 980」 を選び、 
[検索/決定]キーを押して〈ださい。 

アップデートの確認画面が表示されます。 


♦電子巧害 ァッブデート、ツール ♦ 

このツールは、 電子 S 串吉を最和 i のバージ3ンに 
アツづ了ー トします 


アッブデートを開姑■しますか？ 


[のはい [ N ] いいえ 


^アップデートき巧うときは、ブレーンライブラ U の「アップデートの手川目」き 
よ气お I 売みのうえ、 正しく}を巧してくださし、 

^アップデートき巧うときはを池き入れ、 AC アがプ5—き巧結してくださし1 

♦ [Y] 丰一き巧すとアップデートき閲おします 

♦ [ N ] 丰一き巧すとこの■■ンールきが了します 


アップデートを行うときは、 [ Y ] キーを押して〈ださい。 

アップデートの準備が行われた後、手順6の画面が表示されます。 

X アップデート中は、 AC アダプターを抜かないで〈ださい。 

※アップデート中は、電化ぶたを外したり、充電ミ也を取り外したりしないでください。 
X メモリーカードを使ってアップデートを行う場合、 

アップデート中にメモリーカードを抜かないで〈ださい。 

6. 本休メモリーの場合と、メモリーカードの場合とで操作手順が異なります。 

それぞれ、次の操作をして〈ださい。 


く本休メモリーの場合> 















♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 


アッブデートの準楠ができました 


ァッブデートを開始します 

本体の患面にあるリセットスイッ于をボールベンなどで 
押してください 


^アップデート中 I ま AC アザプ5— き抜かなし 、で今ださい 


リセットスイッチを押して〈ださい。自動的にアップデートが開始されます。 
く メモリーカードの場合> 


♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 


アッブデートの堂棉ができました 

本体の患面にある LJ セットスイッ于をボールペンなど 
でキ甲してください 

いったん電源が切れるので、電源[入/切]キ ーで '電源を 
入れてください。アッブデートを開始します 


A ; 王意 _ 

切階、ァッブデートが完了するまで;^モリわードは組 
巧に掠かないでください。電子巧害が故障する巧扣 I 性 
があリます 


^アップデート中 I まが:アザプ5— き抜かなし1でくださし1 


リセットスイッチを押してください。電源が切れますので電源[入/现キーを押して〈ださい。 
アップデートが開始されます。 


7. アップデートが完了すると次の画面が表示されます。 





















♦電子巧害ァッブデート、ツール ♦ 

アッブデートが完了しました 

このまま、本1■本の责面にあるリセットスイッ于をボールベン 
などで押してください 

いったん電源が切れるので、電源を入れてご情用ください 

'旅を、 y ろ} ネルや入力ち法の記ちか蛮れってし ■! ることび■あるので、 
記走き確記してください 


リセットスイッチを押すと、電源が切れますので、電源[入/切]キーを押して、 
電子辞書の電源を入れてご使用〈ださい。 


8 . 


※アップデート終了後、[メニュ ー] を押し、「能力開発 I 」（ PW - GC 590 の場合は「学習個語 
I )」）から「漢検ドリル」を選び、[検索/決定]を押し、「漢検ドリル DX 」 の画面が表示されるこ 
とをご確認〈ださい。 

ご確認後は、アップデートツールを削除いただいて結構です。 



慕検ドリル 


谋子ケーム 


!漢子テスト 


串賴觸をが度坦 


成績表 


自由練習 


:怖が班ヘルプ 


む-:或足 


煩がお了 


アップデートに失敗しを拱合 


1 . 次のエラー画面が表示されたときは、 AC アダプターが正し〈接続されているか、 
電ミ也ぶたが外れていない力、、充電ミ也が取り付けられているか確認していただき、 
再度アップデートを実行して〈ださい。 



















♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 

n アッブデートに失販しました 

電池が入っていない、 AC アザブターが掠けた、あるいは、 
電池ぶたが外れているた妨、アッブデートを中断しました 

正しく電池を入れ、 AC アザブ巧一を接綿してください 

その懐、本1■本惠面のリセットスイッ于をボールベンなどで 
押してください 

^アップデートが完了するまで電子をまはお®いいただけません。もう 
一度アップデートを巧ってくださし、 

[横索/決定]で終了します 


2. 次のエラー画面が表示されたときは、リセットスイッチを押して、再度アップデートを実行して〈だ 
さい。 

メモリーカードを使用されている場合は、メモリーカードが正し〈取り付けられているか確認して 
〈ださい。 


♦電子巧害ァッブデート、ツール ♦ 
n ァッブデートに失販しました 

ァッブデート中に異常が発生しました 
再度アッブデートを巧う必要があります 


本体责面のリセットスイッ于を 
ボールベンなどでキ甲してください 


3. 次のエラー画面が表示されたときは、メモリーカードがロックされている力、、メモリーカードの空 
き容量が不足しています。 

メモリーカードのロックを解除、不要なフアイルを削除してから再度アップデートツールを実行す 
る力、、別の力ードまたは、本休メモリーにアップデートツールを転送して再度アップデートを実行 
してくださし、。 

X 200 K バイトの空き容量が必要です。 
















♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 


n アッブデートに失販しました 


パモリーわードにアッブデートに情用するた曲の空き 
窗量が不足しています 

不要なつ アイル （害籍など）を削除してから再度、この 
ツールを 実巧するか、別のわードまたは、電子巧害本 
体にこの ツールを 段送して再度実斤してください 


[横索/決定]で終了します 


く PW - AC 890、 PW - GC 590 をお使いの場合> 


♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 


n アッブデートに失販しました 

作業つアイルの害き込みに失販しました 
材下の理由が幸えられます 

-モリーわードが□ックされている 
□ックを解隙してください 

■ 空き窗量がお■ない 

不要なつアイル（害籍など）を削隙してください 

上記の操イ乍を斤った懐、この■■ツールを再実斤するか、 

別のわードまたは、電子巧害本1■本にこの-ツールを段送 
して再実けしてください 

[横索/決定]で終了します 


く PW - TC 980 をお使いの場合> 


4. 次のエラー画面が表示されたときは、メモリーカードに作業用フナルダがすでに 
存在しています。 

パソコンなどでメモリーカード内の PRIVATE フナルダを削除するか、 

別の力ード、または本体メモリーにツールを転送して再度アップデートを実行して〈ださし、。 
















♦電子巧害アッブデート、ツール ♦ 


n アッブデートに失販しました 


パモリーわードにアッブデートに情用するた曲の 
つオルザ （ PRIVATE というつ寸ルザ）が既に存在します 


バソコンなどで PRI 川 TE つォルザを削隙するか、別の 
わード、または、電子巧害本1■本にこの-ツールを段送 
して再度実斤してください 


[横索/決定]で終了します 


※再度アップデートを実行しても失敗した場合は、サポート窓口（電卓•電子辞書相談係）に 
ご連絡〈ださい。 

電卓•電子辞書相談係 

(フリーダイヤル）0120 -602-805 
X IP 電話からは、下記番号へおかけ〈ださい。 

0743-55-0892 (ダイヤルイン） 

受付時間：月曜〜金曜9:00〜17:00は曜•日曜■祝日を除く） 








